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The Barometer and Thermometer used in the following observa- 
tions, are of the best construction. The Barometer is provided with a 
floating guage and scale of correction. The heights of the mercury 
are reduced to the temperature of 55° of Fahrenheit. The instruments 
are placed upon the side of a building having a northern aspect, about 
eleven feet from the ground, and thirty-one above the mean level of the 
sea. 

CAMBRIDGE, APRIL, 1815. 

Barometer. | Thermometer. | Face of Sky. | Winds. 
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The figures 1, 2, 3, denote the degrees of force of the wind. 
Total of rain and snow reduced to water this month, 4.32. 
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Total of rain and snow reduced to water, 2.30. 
May 28, Thermometer up to 86° at 6 P. M. 
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Mean temperature deduced from three observations each day 42.16* 
ditto maxima of heat and cold 39.89 

Mean pressure of the atmosphere - - 29.82 in. 
Greatest monthly range of barometer - 1.02 

Snow reduced to water and rain - - 3.15 

The maximum of heat, on the 27th, shows one of the extremes of our 
variable climate. On the 27th of April, 1814, the maximum of heat 
was 82.5". 



* Halo near sunset. 

f Aurora Borealis. 

t Bright halo about the moon. 
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Mean temperature deduced from three obserrations each day 52.32* 
ditto maxima of heat and cold 48.94 

Mean pressure of the atmosphere - - 29.78 in. 
Greatest monthly range of barometer - .54 

Snow reduced to water and rain - - 1-80 



* Halo about sun, at 12 o'clock, 
t Halo about sun, 11 o'clock, 45° diameter. 
% Halo about sun, 11 o'clock, 45° diameter. 

5 This day, 19th May, about four inches mom fell between 7 o'clock, A. M. an« 
12 ; some part of it remained till the following morninj. 
|| Thunder. 
** Thunder. 
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Diseases. — Measles, Remittent Fevers, Rheumatisms, Gout, Iater- 
rnittents. 
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Diseases — Remittent and intermittent ferers, measles, gout, ca- 
tarrhs, rheumatisms. — The remittent fevers were attended with a 
great suffusion of bile ; the eyes, skin, nails, being highly coloured — 
Typhoid symptoms were present in a number of cases. 

The month of May has been uncommonly cold and wet. — Vegeta- 
tion much backward. 

May 19, rain and thunder 



